&BUPPO Hf V*?603 



Esempio dl impieg’o 
di un g-ruppo A. F. n° 2603 
can valvola amplificatrice in 
A. F. 6BA6 e con valvola 
6BE6 in funzione di oscilla- 
trice-miscelatrice. I valori in¬ 
dicat i sono per una tension© 
anodica di 280 V. - n con- 
densatore variabile richiesto 
b 11 n° 795. 




